LUDWIK SIATECKI 


inżynier 
urodz. w Warszawie w r. 1835, po ciężkiej 


chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarl 
w Krakowie dnia 1. maja 1900 r. 


W smutku pozostała rodzina zaprasza na wypro- 

wadzenie zwłok, które odbędzie się w poniedziałek 

dnia 3. b. m. o godz. 4-tej po południu z domu 

przedpogrzebowego na cmentarzu, na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 5-go b. m. 
o godz. 8'/, rano w kościele OO. Reformatów. 


“ME 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego. Drukarnia Związkówa w Krakow te. 
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